SONY 


XS-L1536 


Thiele/Small parameters Parametros "Thiele/Small" 
ParametresdeThiele-Small Thiele/Small#S( 


Impedance , Impedance , 

AO. 

Impedancia , UK 

d (mm) 

340 

d (inch) 

13.4 

Rdc (Q.) 

3.2 

Fs (Hz) 

23.0 

Qts 

0.42 

Qes 

0.46 

Qms 

5.66 

Vas (Lit.) 

204.1 

Vas (Cu.ft) 

L 6 - 13 

Mms (g) 

248.5 

Lvc (mH) 

1.3 

Xmax (mm) 

4 

Xmax (inch) 

0.16 

BL (Tm) 

16.1 

Enclosure vol. (Net) 


Vol. du boitier (net) 

40 Lit. (1.4 cu.ft) 

Vol. del alojamiento (neto) 

mmmm. (m 



Recommended Enclosure : Sealed type 
Boitier recommande : de type scelle 
Alojamiento recomendado: Sellado 
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